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OPERAZIONE 

N. 

SCOPO DELLA 
OPERAZIONE 

COLLEGAMENTO ! 
DEL GENERATORE j 

1 

Taratura in frequenza 
dell'oscillatore locale 

i 

| 

2 



3 

Allineamento circuit! 

antenna 

Alla presa di antenna 

4 


con un condensatorc 
da 20 pF in aerie 
ed un altro da 20 
pF tra presa di an* 
tenna e masse 

$ 

Allineamento del cir* 
cuito interstadio. 

1 


FREQUENZA 

GENERATORE 

t 

POSIZIONE DEI 
NUCLEI TUFFANTI 

REGOLARE PER LA 
MASSIMA USCITA 

1.600 Kc s 

A fondo corsa 
estratti 

Compensator# 

C18 

520 

j A f o,n do corsa 
introdotti 

Nucleo tuffante 
di L8 

1.550 

In sintonia con il 
seanale amesso dal 

Compensator! 

C5 e Cl 

550 

generator# 

Nuclei tuffanti 
di 11 • 13 

1.550 

j 

Nucleo tuffante 
di U 








